PRO LL NE 
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Digitalny fotograficky ramik 
Uzivatel'ska prirucka 


1: Pokyny na obsluhu 
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Tlacidlo Menu 
Tlaéidlo Reset 
Konektor USB 
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Zapnutie prehliadaéa fotografii: 


@ Zapnite prehravaé - stlacte a podrzte tlacidlo “Menu“ aspon 3 sekundy. 


Vypnutie prehliadaéa fotografii: 
@ § Stlaéenim tlacidla “Menu* a vyberom polozky “Power Off* vypnite prehravaé a znova stlacte tlacidlo 
“Menu*. 


2: Pokyny pre rezimy 


@ Rezim prezerania fotografii 


- Prehravaé sa po zapnuti automaticky prepne do rezimu prezerania fotografii.. 


@ Rezim hodin 
- Ked’ ste v rezime prezerania fotografii, stlacte a podrzte tlacidlo “Up* alebo “Down” aspon na 3 


sekundy a zobrazia sa hodiny alebo stlacte tlacidlo “Menu* a vyberte polozku “Clock Display”. 


@ = Ponuky a nastavenia 
- Ked’ ste v rezime prezerania fotografii, stlacte tlacidlo “Menu“ a vstupite do hlavnej ponuky a 


prejdete k nastaveniam. 


@ Rezim pripojenia USB 
Vypnite prehravaé fotografi a pripojte kabel USB. K dispozicii su dve volby: 
- USB Charge: Ponechat prehliadaé fotografii v stave nabijania akumulatora so zobrazenym logom 
a postupne zobrazovat fotografie. 
- USB Update: UmoZnit softvéru Photo Viewer rozpoznat zariadenie a aktualizovat fotografie do 


prehravaéa. 


3: Rozne funkcie v hlavnej ponuke 


V rezime “Photo view“ stlacte tlacidlo “Menu* a uvidite nasledujuice volby: 
1. Power Off (Vypnut): 


Raz stlaéte tlacidlo “Menu* a prehravaé sa vypne. 


2. Delete Image (Vymazat obrazok): 
Raz stlacte tlacidlo “Menu“ a zobrazi sa podponuka “Delete“ pre potvrdenie. Ak chcete vymazat 
poslednu zobrazenu fotografiu, znova stlacte tlacidlo “Menu“. V opaénom pripade sa stlacenim tlacidla 


“Menu* vratite znova do rezimu prezerania fotografii. 


3. Display mode (Rezim zobrazenia): 
Auto: Automaticky postupne zobrazi fotografie v intervaloch 0-120 sekund. 
Manual: Manualna zmena fotografii. 


Stla€éenim tlacidla “Menu* potvrdite vaSu volbu a vratite sa do hlavnej ponuky. 


4. Set Clock (Nastavit hodiny): 
Nastavenie roka/mesiaca/datumu/hodin/minut/sekund v rezime hodin. Def v tyZdni sa zmeni 
automaticky. 
Tlacidlami “Up* a “Down* najskér nastavte rok. Stla¢enim tlacidla “Menu“ preskocite na nastavenie 
mesiaca a nasledne datumu, hodin, minut a sekund. Stlaéenim tlacidla “Menu* sa vratite na hlavnu 


ponuku. 


5. Display Clock (Zobrazit hodiny): 


Zobrazi hodiny na obrazovke. 


6. Contrast (Kontrast): 
Toto nastavenie umoZhuje nastavit kontrast v rozmedzi 1-16. Vyberte pozadovanu hodnotu tlacidlom 


“Up“ alebo “Down. 
=3u. 


7. Languages (Jazyky): 


MéZete zvolit’ jazyk: English (Angliétina), French (Francuz8tina) alebo Spanish (Spanieléina). 


8. Exit (Ukon¢it): 


Ukonéit hlavnd ponuku a navrat do rezimu prezerania fotografii. 


4: Cinnost’ softvéru 


Instalacia softvéru: 


Softvér sa nachadza na prilozenom disku CD-ROM. Su podporované nasledujlce operaéné systémy 
Windows: Windows® 2000, XP alebo novSi. 


1. Vlozte inStalaény disk CD-ROM do jednotky CD-ROM na vaSom PC. 

2. Kliknite na tlacidlo “Start“ a vyberte polozku “Run...“.. Zobrazi sa dial6gové okno. 

3. Kliknite na tlacidlo “Browse...“.. Vyberte jednotku CD-ROM a otvorte zlozku “DPF 1.5“. Vyberte Photo 
Viewer v 2.25 Setup.exe. Spusti sa inStalacia. 


Prevzatie fotografii do prehravaca pomocou PC softvéru: 


1) Vypnite prehravac.. Potom pripojte prehravaé k pocita€u pomocou prilozeného kabla USB. 

2) Stlaéenim tlacidla “Menu* vyberte ponuku “USB update“. 

3) Spustite softvér Photo Viewer pomocou ikony na pracovnej ploche alebo skratky vytvorenej v ponuke 
Start systému Windows. Zobrazi sa: 


BIOS Update| Syctovize | 


Ba 
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4) Z ponuk nafavo v hornej Easti obrazovky vyberte adresar s fotografiami a nazov suboru. 

5) Kliknite na ikonu “Sipky“ a fotografia sa presunie do ponuky napravo. 

6) Po zvoleni vSetkych pozadovanych fotografii kliknite na tlacidlo “Synchronize* a vSetky zvolené 
subory sa prenesu do fotografického ramika. 


Poznamka: Do pamate zariadenia mozno odoslat maximalne 72 obrazkov. 


Varovanie: Pocas preberania obrazkov neodpajajte kabel USB, inak mdZe ddjst’ k poSkodeniu 


prehravaéa. 


5: Riesenie problemov 


Zresetovanie prehravaca: 


V pripade poruchy zastrcte kancelarsku sponku do otvoru zresetovania a systém prehravaca sa 
reStartuje. 


Proces obnovy firmvéru: 


V pripade poruchy digitalneho fotografického ramika skuste obnovit firmvér zariadenia nasledujucim 
postupom: 


1. Pripojte prehliadaé fotografii k pocitaéu, stlacte 
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IM 169M PICT0034 


Browser 


Status: Idle 


2. Stlaéte tlac€idlo BIOS Update a zobrazi sa nasledujuca ponuka: 


B Photo Viewer v2.25 a B ss) 
BIOS Update Synchronize 


Im 169M Im 169M 


3. Vyberte Yes a zobrazi sa: 


Lookin: [jill Computer sts~=<S*é‘s~*sYC 


Gs Name “Type” | Total Size Free Space 
a Hard Disk Drives (2) —— 
Local Disk (C:) 


a 


48,4 GB free of 58,5 GB 
Backup (F:) 


> 
SH 10.4 GB free of 180 GB 


Devices with Removable Storage (8) 


2 Floppy Disk Drive (A:) 
a DVD RW Drive (D:) 


File name: 


Files of type: 


4. Nacita sa pé6vodny firmvér na disku CD-ROM (zlozka ,,Firmware*), ktory bol dodany k zariadeniu. 


Dékladne skontrolujte, ¢i typ suboru je BIN. Nasledujuce informacie sluzia pre vaSu referenciu. 


Date modif... Type 


File name: ft Jlinch_V05_DPF111_FS.bin v 
Files of type: [BIN file (bin) x) 


5. Vyberte subor a otvorte ho - automaticky sa prepne do stavu aktualizacie softvéru. V tomto momente 


sa v spodnej Casti okna zobrazi stav aktualizacie. 


BB Photo Viewer v2.25 
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Status: Upload 


6. Po dokonéeni aktualizacie budete upozorneni nasledujucim sp6sobom: 


Photo Viewer v2.25 


Program Files 


IM 169M Im 169M Im 16 9‘YM 


Photoviewer 


BIOS download complete, please disconnect the USB cable to finish updating BIOS. 


Browser 


Status: Idle 


7. Kliknite na tlacidlo OK. Aktualizacia je dokonéena. MézZete zatvorit toto okno a odstranit’ prehliadaé 


fotografii.. Prehliadaé fotografii sa potom po niekolkych minutach otvori.. 


Poznamky: 

1. Pri aktualizacii skontrolujte, ¢i je USB spravne pripojeny, inak sa zariadenie znici.. 

2. Po dokonéeni vSetkych vySSie popisanych postupov odpojte USB. 

3. Skontrolujte, ¢i je nabijatefny akumulator plne nabity.. Ak sa zariadenie vypne z d6évodu nedostatku 
energie, prehliadaé fotografii sa zni¢i.. Pred aktualizaciou sa odporuéa vzdy pine nabit akumulator. 

4. Po dokonéeni procedury nemusia byt prevzaté fotografie velmi jasné.. Takze ich mézete vymazat a 


prevziat Znova. 


6: Technicke udaje 

LCD Displej: 1,5 palca, farebny 

RozliSenie: 128 x 128 pixelov 

Pamat pre obrazky: Maximalne 72 obrazkov 

Pamat zariadenia: 8 MB 

Akumulator: Litiovy - 3,7 V jednosm. prud, nabijatelny 
Podporovany obrazovy format: BMP, JPEG, GIF, PNG 
Poziadavky na operaény systém: Windows® Me/2000/XP/Vista™ 
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DOLEZITE POKYNY NA LIKVIDACIU 


Ako zodpovedny predajca dbame na Zivotné prostredie. 

Preto vam zdérazfhujeme, aby ste dodrziavali spravny postup pri likvidacii tohto 
produktu, batérif a obalovych materialov. Pomdézete tak zachovavat prirodné 
zdroje a zaistite, Ze bude recyklovany spédsobom, ktory chrani Zdravie a Zivotné 
prostredie. 


Tento produkt a jeho obal musite zlikvidovat podla miestnych zakonov a nariadeni.. 
Kedze tento produkt obsahuje elektronické komponenty a v niektorych pripadoch 
batérie, na konci Zivotnosti je potrebné tento produkt a jeho prisluSenstvo 
zlikvidovat oddelene od domaceho odpadu. 


Informacie o likvidacii a recyklovani Ziadajte od miestnych uradov. 


Produkt a, kde je to pouZzitelné, jeho batérie je potrebné odovzdat na miestne 
zberné miesto na recyklovanie. 


Niektoré zberné miesta prijimaju produkty bezplatne. 


V tomto produkte je pouzita litiova batéria 3,7 V. 

ato je interna a rahko pristupna. 

Odstrafte skrutku nachadzajucu sa pod prehliadacéom fotografii a potom vyberte 
batériu je} odpojenim od zvazku vodicéov. 


Batériu je potrebné zlikvidovat na lokalnom zbernom mieste. 


Kesa U.K HU1 3AU—s 114/03 / 2008 
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